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このたびは、加熱超音波式加湿器をお買い上げいただき、まことにありが 
とうございます。正しくこ'使用いただくために、こ'使用前に必ずこの取扱 
説明書をよくお読みください。 

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。 

お読みになられたあとも、大切に保管してください。 


加熱超音波式加湿器 ASH -600 
取扱説明書 【保証書付】 


ご使用前に必ずお読みくださし、。 
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, 安全上のご注意 


* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未 
然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った 
取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関す 
る重要な内容ですので、必ず守ってください。 


△警告 

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性が 
あるもの。 

A 注思 

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的 
損害の可能性があるもの。 


絵表示と絵表示の意味 



〇記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中 

X ) や近彳旁に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描か 

れています。 

S . 

籲記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるも 
Sf - のです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源ブラ 

グをコンセントから抜いてください）が描かれています。 

ノ 


※お読みになられたあとは、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してくださし)。 


△警告 


❶ 

指示 


(S) 



•電源プラグの刃および刃の取付面にホ 
コリが付着している場合はふきとる。 

ホコリが付着したまま電源プラグを差し込む 
と、シヨート•火災の原因になります。 


0 

禁止 


•交流100 V 以外では使用しない。 

火災 • 感電の原因になります。 



❶ 

指示 


#本体を水につけない、 

水をかけない。 

水槽に直接水を入れない。 

感電 • ショートの原因になり 
ます。水槽以外の本体内部に 
水が入ったときは、直ちに電 
源を切り、電源プラグを抜い 
てください。 



禁止 


•送風部などから本機の内部にピンや 
金属棒などを入れない。 

シヨ_卜 • 感電の原因になります。 


•電源プラグはコンセ 
ントの奥までしっかり 
差し込む。 

感電•ショート•発火•発 
煙の原因になります。 



•電源コードや電源ブラ 
グが傷んだり、コンセ 
ントの差し込みがゆる 
いときは使用しない。 

感電•ショート•発火の原 
因になります。 



① 




























△警告 


Q 


争電源コードを傷つけたり、破損したり、 
加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ 
たり、ねじったり、たばねたり、重いもの 
をのせたり、挟み込んだり、高温部に近 
づけたりしない。 

火災•感電の原因になります。 




⑧ 

分解禁止 


•改造•分解しない。また、修理技術者以 
外の人は修理しない。 

火災•感電•けがの原因となります。修理はお 
買い上げの販売店または、アルファックス • 
コイズミ株式会社「お客様サービス窓口」にご 
相談ください。 


❶ 

指示 


籲定格1 5 A 以上のコンセントを単独で 
伊' 

他の器具と併用するとコンセント部が発火す 
る原因になります。 


擊ぬれた手で、電源プニ 
№1抜き差ししない 。 

ぬれ: ps 止感電やけがの原因に 
なります。 

ラグを 

1 


/〇 •子供や介護の必要な方 
IX ; だけでは使わない。 

^ けが•感電の原因になりま 

1 令 

i 

__般家庭の居室以外で使用しない。 

1 XJ 温室など高湿度の場所で連続使用すると、 

^ ショート • 感電の原因になります。 

また、食品、動植物、楽器、美術品の保存な 
どの特殊な用途に使用すると、これらの品物 
の品質低下の原因になることがあります。 



r 

△注意 



〇 

指示 


•電源プラグを抜くとき 
は電源コードをもたず 
に必ず電源プラグを 
もって引き抜く。 

感電•ショートの原因にな 
ることがあります。 



プラグを抜く 


M 吏用時以外は、電源プラグをコンセント 
から抜いておく。 

ケガややけど、絶縁劣 
化による感電•漏電火 
災の原因になることが 
あります。 





•壁や家具、力ーテンの近くでは使わない。 

故障の原因になることがあります。 

また、過熱したスチームを家具やカーテンに 
直接当てると、シミや変色の原因になります。 


0 

禁止 


•スチーム吹出口を外した状態で使用 
しない。 

水滴が飛び散り、ケガややけどの原因になる 
ことがあります。 




争屋外や直射日光の当たる場所で使用し 
ない0 

故障の原因になることがあります。 


0 

禁止 


I 水道水以外は使用しない。 

井戸水や湧き水などを使用すると、不純物が 
本体内部やタンクに付着して、故障の原因に 
なることがあります。 


❶ 

指示 


•タンクの水は毎日新しい水道水と入れ 
替え、本体内部を定期的に清掃する。 

掃除せずに使用すると、汚れや水あかにより 
雑菌やカビが繁殖し、異臭の原因になります。 
また、体質によっては健康を損なう恐れがあ 
ります。その場合は、医師にこ'相談ください。 


0 

禁止 


•凍結したまま使用しない。 

故障の原因になることがあります。 

凍結の恐れがあるときは、タンクの水を捨て 
てください。 























各部のなまえ 


C 前面） 



リモコン受光部 

リモコン（付属) 




③ 



































( 表示窓と操作パネル） 


現在の湿度を表示します。 

湿度設定時は設定値を、タイマー設 
定時はタイマー時間を表示します。 


電源インジケーター 


マイナスイオン- 
インジケーター 


電源ポタン- 


タイマーポタン 


マイナスイオン 
ボタン 
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設定湿度インジケーター 
現在湿度インジケーター 
加湿量レベル表示 

タイマー時間表示 
-渴水インジケーター 

-加熱インジケーター 

-加湿量設定ボタン 

-湿度調節ポタン 


■加熱ボタン 



厂電 


源 

AC100V 50/60HZ 


消 

費電 

力 

1 00W (超音波/ 35W :加熱ヒーター /65W) 

加 

湿 

量 

最大 h/500mfi 

外 

形寸 

法 

約190(幅) X275( 奥行) X325( 高さ) mm 

質 量 

約 2.6kg 

夕 

ンク容 

量 

約66 

コ 

— 

ド、 

約1 .5m 

付 

属 

品 

リモコン （1 )、水槽クリーニングブラシ 

生 

産 

国 

中国製 

適用床面積目安 

本造和室14 m 2 (8 5畳）/ブレノ Vブ洋室23 rrl( 14畳） 

、別 

売品（税別） 

活性炭フィルタータンクキャップ1500円交換目安約2年 

) 


④ 












































正しい使いかた 


•はじめてご使用になるときは、必ず「安全上のご注意」 （1 〜2ページ）をお読みください。 


タンクに水を入れる) 

•水を入れるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 

①スチー厶吹出口を必ず取りはずしてノ V ンドルを 
持ち、タンクをまっすぐ上に引き出します。 

※水を補充する時はタンク裏に付着した水滴がたれます。 

タオル等を使用してふき取ってください。 


スチーム吹出口 



②タンクの活性炭フイルタータンクキャップを取り 
はずします。 


ZL 注意 


はじめて使用する時は活性炭フィルタータンクキャップをバケツ等に 
水を入れて約10分程浸します。それから左右に振って黒い活性炭の 
微粒子を洗い流してください。 

黒いヤシガラ活性炭は炭の粉です（自然素材です)。 



③水道水をタンクに入れ、活性炭フィルタータンク 
キャップをセットします。 

•水道水以外は使用しないでください。井戸水や湧き水などを使 
用すると、不純物がフィルターに付着して、故障の原因になるこ 
とがあります。 



④八ンドルを持ち、タンクを本体にセットしてスチー 
厶吹出口を取り付けます。 


⑤ 














r 電源を入れる） 

m 電源コードを家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) につなぎます。 

•「ピー」と音がします。 

•表示窓には、なにも表示されません。 

囵〇(電源）ボタンを押します。 

•メロディー音がして、電源インジケータ _((!)) と表示窓が点灯し、現在の設定状態で運転が始 
まります。 

(_ 本体操作ノ（ネルを使用していろいろな機能を使う） 


マイナスイオンを発生させる マイナスイオンボタンを押します。表示窓のマイナスイオンイン 

ジケ—夕—（♦ば）が点灯します。 

ポタンを押すたびに、 ON / OFF が切り替わります。 



加熱されたスチームを出す 加熱ポタンを押します。表示窓の加熱インジケーターが （) 

- が点灯します。ボタンを押すたびに、 ON / OFF が切り替わります。 

川 


湿度を設定する 


湿度調節ボタンを押して、湿度（目標湿度）を設定し、本機を自 
動運転させることができます。 

たとえば、湿度を50%に設定した場合、周囲の湿度が50%よ 
り低いときはスチームを発生し、50%に達すると自動的に運転 
を停止します。 

湿度調節ボタンを押すと表示窓の湿度表示が点滅し、設定湿度 
表示になります。 

• 湿度は40%〜80%の範囲で設定できます。 

• ボタンを押すたびに5%ずつ増加し、80%まで増加すると 
次は設定解除 一 _マークになり、もう一度押すと40%に戻 
り繰り返します。 

• 設定湿度でボタンから指を離すと設定湿度が5回点滅して 
現在湿度の表示に切りかわり自動運転になります 
※快適な湿度として、45%〜65%の範囲で設定することを 
おすすめします。 












正しい使いかた 


加湿（スチーム）量を設定する 




加湿量設定ボタンを押します。 

ボタンを押すたびに、表示窓の加湿量レベル表示が 0—0 —D 
と切り替わります。 D が最少、0が最多のスチーム量です。 

※電源を入れたときは、レベル 0 で動作します。 


DBB- 


> 


■ ■ 


加湿量レベル表示 


タイマーを設定する 


© 


タイマーボタンを押すと、1〜12時間の範囲で本機が自動的 
に停止する時間を設定できます。 

ボタンを押すたびに、表示窓の数字が1時間単位で進みます。 
設定したい時間の表示で指を離すと設定が確定し、表示窓は湿 
度表に民ります0 

• タイマー設定を取り消すには、ボタンを押し続けて”を選 
びます。（電源を切って取り消すこともできます。） 

2 


2 D ^-タイマ^ - 表^"^ 

表示されている数字の合計が 
タイマー時間です。 


渴水インジケーター （4) について 

•運転中に水槽の水が少なくなると、警告音が鳴り、渴水インジケーターが点滅して、運転が自動的 
に停止し、約20秒後に再警告音が鳴ります。何回か繰り返しますが異常ではありません。 

水を補給してください。 

•一旦渴水インジケーターが点滅したときは、タンクに水が入っているか、タンクが本体に正しくセツ 
卜されているかを確認してください。 


⑦ 











〇」モコンを使 5 ) 

リモコンのボタンは、本体操作部のボタンと同様に使用できます。 
発光部を本体のリモコン受光部に向けて操作してください。 



発光部 


囹回 

イオン 電源 

囫回 

加湿 タイマー 

囝囝 

:显度調節 加湿霣 


•リモコンは5 メートル以内の距離で使用してください。 
•リモコンとリモコン受光部の間に障害物がないことを確認して 
ください。 


■ 電池の入れかた 

リモコンの働きが弱くなったときは、リチウムイオン電池 （3 V 、 CR 2032) を入れ替えてくださし、。 



|△警告| 

電池についてのご注意 

•電池に表示された警告 • 注意を必ず守ってください。 

•液漏れが生じたときは、素手で触らないでください。液が目に 
入ったときは、直ちに水道水などのきれいな水で水洗いし、医 
師の治療を受けてください。手や衣服についたときも、すぐに 
水洗いしてください。 

•飲み込み防止のため、電池を幼児の手の届く所に置かないで 
ください。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してくだ 
さい0 

•火に入れたり、加熱しないでください。 

•分解しないでください。 

•「+」と「一」の向きを間違えないでください。 

•水をかけないでください。濡らさないでください。 

•充電しないでください。 

•廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁してください。ま 
た、お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄して<ださい。 


u チウムイオン電池のリサイクルのお願い 

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 

電池の交換、およびご使用済み電池の廃棄の際は、リサイクルにご協力ください。 
Li - ion ご使用済み電池は、リサイクル協力店へご持参ください。 



⑧ 













( タンク内のお手入れ ) 

タンクに水道水を入れ、キャップを締めて振り洗いしてく 
ださい。 

籲洗剤は使用しないでください。故障の原因になります。 


水槽内の水を捨て、付属の水槽クリーニングブラシでス 
ケールを取って、濡れた雑巾などで拭いてください。 

•水槽に直接水を入れないでください。 

籲洗剤は使用しないでください。故障の原因になります。保管する前に約一週間程自然乾燥じ C ください。 


r 活性炭フイルタータンクキャップの保管〕 


お手入れ • 保管のしかた 


必ず電源プラグをコンセントから抜いて本体を冷ましてから行ってください。 


C スチーム吹出口のお手入れ） 

水道水の水質が硬い場合、スチーム吹出口にスケール 
(水中のカルシウムやマグネシウムが析出した白いもの） 
が溜まりやすくなります。1週間に1回は、スチーム吹出 
し口を取り外し、食器用洗剤で洗って、洗剤が残らないよ 
うに水でよくすすいで < ださい。 


( 本体のお手入れ 

癱本体の水洗いは絶対にしないでください。 
•中性洗剤を入れた水に布を浸し、固めに絞って、本体 
の汚れを拭いてください。 

•シンナーやベンジン、みがき粉などは使用しないでく 
ださい。変色や傷の原因になります。 


故障かな？と思ったら 


こんなときは？ 

原因 • 処置 

電源を入れても動かない。 

コンセントが抜けていませんか？しっかり差し込んでください。 

渴水インジケーターが点滅していませんか？ 

タンクに水道水を入れてください。 

スチームが 出てこない。 

設定湿度が現在の湿度より低 < なっていませんか？ 

本機は設定湿度以上になると動作を自動的に停止します。 

においが出る。 

本体内部やタンクが汚れていませんか？ 

本体内部や水槽、タンクをお手入れしてください。 

異常な音がする。 

タンクを正しくセツトしていますか？正しくセツトしてください。 

タンクの水が少な<なっていませんか？水道水を補給して<ださい。 


•以上のことを調べていただき、なお異常のあるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買 
上げの販売店にご相談 <ださい。 


水槽のお手入れ 


保管のしかた 

タンクと本体内部の水を排水じて、陰干しでよ < 乾燥させ 
てから、高温 • 多湿の場所を避けて保管じてください。 



⑧ 

























アフターサービスについて 


1 . 保証書 

• 保証書は、本書の裏面に添付されています。（※本書から切り離さないでください） 

• 保証書はお買い上げの販売店で「お買い上げ日」と「販売店」欄の記入をご確認のうえ、内容をよく 
お読みの後、大切に保管してください。 

• 保証期間はお買い上げ日より1年間です。 

2. 修理を依頼されるとき 

• 保証期間内 

商品に本書（保証書）を添えて、お買い上げの販売店に持参してください。保証の記載内容により、 
無料で修理いたします。 

• 保証期間が過ぎている 

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合には、お客様のご要望により、 
有料修理いたします。 

3. 補修用性能部品の保有期間 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

• 「加湿器」の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。 

4. 長年愛用された製品の点検（★長年ご使用の加湿器の点検を!） 


愛情点検 


ご使用の際に、この様な症状がありませんか？ 


•プラグゃ電源]-ドが異常に熱ぃ 
■ 1 癱電源コードに深いキズゃ変形がある。 

V 1 •コゲくさい臭いがする。 

•その他の異常、故障がある0 



娜や事故防止のため、電原を 
切ってプラクを]:/ 1 z ントから抜き' 
必ず！^こご棚ください0 


以上、アフターサービスについてのご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合 
わせ < ださい。 


個人情報のお取り扱いについて 


お受けしましたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき、適切に管理いたします。また、お客様の同 
意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないま 
せん。 

〈利用目的〉 

お受けしました個人情報は、商品 • サービスに関わるご相談/お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用 
させていただきます。 

なお、この目的のためにアルファックス • コイズミ株式会社および関係会社で上記の個人情報を利用することがあり 
ます。 

<笔務^:!^の皆合> 

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるととも 
に、適切な管理/監督をいたします。 


⑩ 















【保証 • 無料修理規定】 


1 . 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、無料修理致します。 

2 . 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼く 

ださい。 

3 . こ'転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できなし ) 場合には、アルファックス•コイ 

ズ5株式会社にお問い合わせください。 

保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 

(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 

(口）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。 

(八）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。 

(二）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への塔載）に使用された場合の故障及び損傷。 

(ホ）本書のご提示がない場合。 

(へ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、 P 及売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。 

保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。 

本書は日本国内においてのみ有効です 。 Effective only in japan . 

本書は再発行致しませんので、紛失しないよ5大切に保存してください。 
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修理メモ 


※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を 
発行している者（保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 
※保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店、または、アルファックス • コイズミ株式会社にお問い合わせくだ 
さい0 


カロ湿器 ASH - 600 

保証書 


持込修理 


本書は、本書記載内容（裏面）で無料修理を行うことをお約束するものです。 

お買い上げの日から、下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理を 
ご依頼してください。 


ロロ*^/ロロ垂 

加湿器/ ASH - 600 

お買い上げ年月日 1 ' 

年月日 

無料修理 
保証期間 

対象部分 

期間（お買い上げ日より） 

本体 

1 年 


お名前 1 


様 


ご住所 1 


TEL 


★印欄に記入のなし鴻合は無効となりますので、必ずご確認ください。 






必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。 


お客様 サービス 窓口 


この商品に関するご意見 • ご質問については下記へお寄せください。 


【ぉ客様サ-ビス窓口】2 048-718-3336 〒344-0127埼玉県春 日 部市水角1190 

電話受付時間：平日9:00〜 17:30( 土•日•祝日•夏期休暇•年末年始を除く） 


アルファックス • コイズミ株式会社 


〒340 -0034 埼玉県草加市氷 j H 町21 79- 17 
TEL.048-928-6095 















































